Dell OptiPlex 3011 AIO 

Setting up the stand 

安装机架 
設定腳架 

Installer le socle inclinable 
Einrichten des Standrahmens 
スタンドをセットアップする 
仝！！!三智翌 
Montando 〇 suporte 
Colocacion del soporte 
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